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愚ホが線グラフ 7 イトヒ-夕- 

取扱説明書 

AEH-GM900N 


保証書付 


このたびは、お買い上げいただき、 
まことにちりがとラございました。 

ご使用の前にこの巧取葛吊 W U 馬!書付) 
をよくお読みのラえ、ご家族全員で 
安全に正しくお使いください。 
お読みになった後は大切に保管し、 
必要なときにお役立てください。 

特に r 巧をご注親。〜3ぺージ) 
は、ご使用前に必ずお読みください。 

保記書は「お買い上げ曰-販売店名」 
などの記入を必ず確かめ、販売店から 
お受け取りください。 


C 正しく使って上手に節約） 

家 SiM 



ち< じ ぺージ 

ご使用の前に 

まを上のご注意 . 1〜3 

使いかた 

各部のを前 . 4 

お使いになる前に . 日 

使いかた . 己〜7 

知っておいていたださたいこと . 8 

お手入れ-保記 

お手入れと保管のしかた . 呂〜目 

故障かな？と思われたときは . 9 

仕様 . 9 

ア フターヴー ビスについて . 10 

お客様の個人情報のお取り扱いについて -‘ I 日 
保証書 . 裏表紙 


ご使用前に 使いかた 


お手入れ 保証 



















































コードをたばねて通電 

しない 


♦コードが過熱し、乂災•感電の 

原因となります。 


0 J 

J 


安全上のごま意 


必ずお守りくださて T 



お使いになる人や他の人への危富、財産への損養を未然に防止するたゆ、必ずお守りいただくことを、 
次のよラに説明しています。 

■表を巧客を無巧して誤つた做、ちをしたときに生じるをきや損きの程度を、巧の表示で区巧し、説明しています。 


A 警告 

この表おの欄は、 r 死 t または重傷などを負う可能を 
が想定される」内容です。 

A ま意 

この表をの欄は、「傷書を負ラ可能性または物的損喜 
のみが発生する可能1まび想定される」内容でず。 



お守りいただぐ内容の種類を、巧の給表示で区分し、説明していまず。 


0 -鹏な禁止⑩ mm ± ® 接触禁止 

@めれ手禁止 感水めれ禁止 水場使用禁止 


必ず巧ラ ^電源プラグを抜く 


は、してはいけむい 
■票止」 の内容でず 


禱は、ぶず実ちしていた 
だ<「強制」の内容です 



告 (WARNING) 


異常•故障時には、ただちに使用を中止ずる 

そのまま使用すると、発煙•発火、感電、けが 
のおそれがあります。 

♦]- ドの電源フラグび変形.変色.破損している。 

♦ コードの一部軒電源ブラグがいつもより熱い。 
•コードを動かずと、通電したりしなかったりずる。 
♦本体からこげ臭いニオイびする。 

• ガードや本体び変形している。 


周囲の人がミ主意ずる。やけどの 
おそれあり 

なのよラな方がお使いのときは、特にミま意ずる 
♦乳幼児-皮ふ感覚の弱いち.お年寄り.ご病人 
• 自分で操作でをない方-深酒をされた方 
•疲労のはげしい方-ねむけをごチラ薬を 
(腫眼襄•かだ薬など）を版巧された方 g 


〇 


《すぐに電源プラグを抜いて、 
お買上げの販売店へ点検、 
修理を依頼ずる。 


〇 



定格1 BAliU ： の〕ン七ントを単独で使用ずる 

♦他の器具と併用ずると、コンセント部@ 
び異萬発熱して発火ずることびあ D ます。胃 


〇 


電源は、交流10 0 V を使用ずる。また、 
電源プラグは、コンセントの奥まで確実 
にさし込む _ 

•火災■感電の原因となります 。 ^AioovJ 


〇 


劍 


電源プラグの!まこりやごみを定|§&^に取る 

• 湿気などで絶縁不良となり、火がの原因となりまず。 


めれた手で電源プラグを抜ささししない 

•感電やけびをずることびありまず。 


〇 


磯 ) 


が 4が 



































































各部の名前 






ヒ—夕- 

巧—ド- 

^ガードを固定しておるテーフは、 
輸送時にかれを防止するためのを 
のです。取りがしてからお使いく 
ださい。 

しゃ熱板- 


ベース 

組立式 


霉源コード掛け、 


ポール式括倒をぶ 
スイッチ(巧蔵）、、、 

本体び倒れたり、傾く 
と通電を停止しまず。 

(口 7ぺージ参照） 

を全表示- 

必ずお読みください。 


電源 コード- 


•電源プラグ 


付属品 


ちよラボルト (3 本） 





※ポリ袋に入れて、ベースに 
貼り付けてありまず。 





















お使いになる前に 





r 切換スイッチつまみ』を合わせる。 

参ヒーターに通電します。 

♦初期設定は 「450 W 」 運區です。 


450 W 4己 0 W で通電をします。_ 首振り4己 0 W 首振り、4已 0 W で通電をしまず。 
900 W 日00 W で通電をしまず。 首振り900 W 首振り、目00 W で通電をしまず。 



疫用中や度用をしばらくは、本体上部•前面 
力"ードなどの高温部に独れない。 


切巧スイッチつまみは中途半端な位置で止めない。 


使いかた 


® 使用をはけ刀換スイツチつまみ』を「切」にずる。 

息 も — fc- I L f —I - ^ 


> 運転を停止します。 


o 


電源プラグを巧<。 

♦外出時や使用しないとさは、電源フラグをコンセントから 
抜いてください。 


900w\V ^/900w 

、の/ 一 



首振り機能の使いかた 

自動首振りをずるとを 

〇 r 切換スイッチつまみ』を首振りに合わせる。 

♦釣70度の範国で自動首振りを行ないまず。 

♦自動首振り角度の中む位置は、手動曽振りによって約6日 
度の範囲で変えることがでさます。 

—度自動首振り運乾を停止してか5、変えてください。 

♦「首振り」-「停止」のくり返しになります。 


自助首振り中は本体を押えて停止さだたり、手動首 
振りをしない。 K 障のお因となりまず。 

自巧首振り中は回転がに触れない。 

けがのおそれびありまず。 


手動首振りで左ちの方向を変えるとき 

※本な：がさめてか5行なって < ださい。 

〇 f 切換スイッチつまみ J を「切」にずる。 

♦ 本体がさめたことを確認します。 

© とつ手を持って、軽く左ちに回す。 

♦約60度の範囲で蜜えることができます。 


♦必要 tu ： に無理に回さない。故障の原因となります。 
♦方向を変えるときは、可動部で指をはさまないよう 
にミ主意ずる。 






























使いかた 


電源コード掛けの使いかた 

本体を移動するとをや保管すると去にご利用ください。 

♦コードをバンドでたばね、本体裏面のコード掛けに掛け 
てください。 


A が化コードをたばねて通電しない。 

^ =曰コードが週熱し、乂災•感電の原因となります。 



使用場所と取り扱いについて 

♦ち図のように固囲から離して使巧してください。 
♦洗濯物の下で使巧しないでください。また本体の上に 
洗濯物などをのせないでください。 

♦倒したり、落としたり、強し觸撃を加えないでください。 
♦本体の上に粟ったり、ちた.鬥たりしないでください。 
•使巧中や使用後しばらくは、本体上部•前面、ヒータ 
一や反射板、ガードが高適なので、やけどに注意して 
ください。 

♦熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返りなど 
が発生することがあります。 

またほこりやたばこの煙などで変色することちあります。 
な護のため熱に強いマツトなどを敷いてください。 



【消防法基準適合】 
消防法で周囲から離す拒離 
び決められています。 


ボール式転倒 OFF スイッチについて 

•本体を揺らしたり、振動を加えると、内部でカチカチと 
音がし、一時的に通電しないことびあります。 

これは、商倒 OFF スイッチび働いたちので、異常では 
ありません。 

•壁などに立て掛けたり、傾斜の大きい床面で使用しない 
でください。必ず、水平な焉所でご樓巧ください。 


他の機器との併用について 

本体の近くにフアン（扇風機）など、他の機器を置いて併巧しないでください。 

乂災事故につなびります。 

本製品は、お部屋全体を暖めるちのではありません。局部採暖器具としてご和巧ください。 




r お手入れ） 

必ずお巧0ください 

♦ 電源フラグを损き、本体び;令めてからお手入れをしてください。 
• ベンジン.シンナーなどは使わないでください。 

変色や故障の原因になります。 

ガードを開< 

〇ガードを押し上げながら、本体下部の孔からガード取 
付部(下側-巧びっている方）を外ず。伍石2力前 

© ガードを手前に引き、本体上部の孔から力"ードお付部（上 
側•まっすぐな方）をがず。（左ち2力所） 


ミちれをふき取る 

• ガード-反射板‘本体に付着したほこりやごみをとさ 
どき取り除いてください。 

《ほこりが焦げたり、故障の原因となります。 

《ヒーターを手で離らないよラ、注意してください。 

♦ 薄めた台所照先剤（中性）に、タオルなどを浸してし 
ぼり、汚れをふを取ってください。 
^^化をぞラをんをご使焊の場食は… 

化-すぞラきんの注意書に谋ってください。 

♦ お手入鬥のあとは、ガードをしっかり颗り付け、よく 
乾礫してから通電してください。 


首振り機能について 

• 首振り機能はスムーズに回転させるた曲、あそび(構造上のすきま)があり、本体な巧つをますが故障ではありません。 
• 自動首振り中はモーターの回転音やこすれる音がすることびありますび、故障ではありません。 

音について 

♦通電開始時や通電終了褚、しばらく本体より音が出ることびありますが'、これは本体の溫度膨 
張および取縮による音で故障ではありません。 

参通電中「ジィー」と音がすることびあります。これはヒーターび熱によりわずかに振動する音で、故障ではありません。 
•本体をゆ b したり、持ち運ぶときなどに「カタカタ」と音びすることびあります。これはヒーター 
取り付け部のあそ U (構造上のすきま）によりヒーターび動くためで、故障ではありません。 

ニオイについて 

♦使い初めは十分に換気をずる。 

初めてご使用になるとさは、煙や塗料のニオイなどが出ることがあ D ます。 

ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分に換気をしてご使用ください。 
•また、次シーズン初めて使用になるとさちニオイがすることびありまず。 

(ヒーターに付着したホコリなどがこばるためでず。） 



ミ日つておいていただをたいこと 



0 


お手入れ 
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お手入れと保管のしかた 


乾燥させたを、 

ガードを元の状態に戻す 

〇ガード取付部（上側，まっすぐな方）を本体上部の礼 
に入むて巧し上げる。（左ち2力所） 

《•ガードに固定されたしや熱板を下備こしてください。 

© ガード取付部(下側，巧びっている方)を本体下部の孔には 
め込か、きちんと(巧っていることを確認する。(左ち2力所） 

.ガードを外したままで、使用しない。 
やけどのおそれびあります。 

〇呆管） 


巧上部の?し 


ガード取忖部 
【上側•まっすぐな切 


しゃな板- 

,ガード取イ寸部 
い下切’曲がっているち） 


'欄 


ベースを本体から外し、お買上げ時の箱に入れて、湿気 始了部娜 

の少ない場所に保管してください。 

※ちょラボルトをなくさないよラにイ呆管してください。（こ r 日ぺージ） 


故障かな？と思われたときは 


傾里对城 S される前に、この迂脈!が*&よくいただき、次の点横をしてください。 

それでも異常の ある 場をは、お買い上げの/目まてイ禪書を添えて、商品をご持参してください。誤つ 
た修1は、乂ぉ牌1@^(：どの危険な事故1こっ妨《リます。ご家庭での分解巾鍵はなさらな し、 でくださし、。 


こんな場ち 



•フレーカーが「切」になっていま 
せんか？ 


• 電源プラグが奥までしっかりさ 
しまれていますか？ 


本体が傾いていませんか？ 


なおしかた 


♦切換スイツチつまかを「切」にし、 
ブレーわ一を「 入」 にしてください。 


奥まで確実にさし込んでください。 
(だ日ぺージ） 


•本体を水平な攝巧に置さ直して< 
た•さい。（ご7ぺージ） 


定 巧 I 交流 10 0 V 900 W 50-60 HZ _ 
ブ 法 高さ約引 cm X 幅約 30 cm X 勤 T 約 30 cm 
質 &お 2.9 kg 
発啟 _ 体 グラつァイトヒー々一 

ち■庶 him 能自動首振リ（モータ ー） 約70度 
手動首振リ 約6娘 

コード ゴムコード約 1.5 m 

巧属品 ちょうボルト 3 本 


巧を装面 ボ ー J レ靡雖」 OFF スイッチ 


亟与イザ 

(1 時間あたり） 


強 (900 W ) . 約19.8円 

ll (450 W ). 約9.9円 

強 (900 W )+ 首振リ•約19.9円 
弱 (450 WH 首振リ…約10.0円 


文電気巧は室温1日でで測定し、電力料金目お単価22円 /kWh (税込）として計算しています。 
ただし、 電力舍社およびご家庭の電力使巧量などによリ多少異なりまず。 

&仕様は改良のため、予告なく変更することがあリます。 


お受けしましたお客横の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。 

また、お客様の同意がない胺リ、業務委託をずる場合及びミ去をに基づき必要と半り断される場含を隙き、 

第兰者への蘭示は巧ないまだん。 

<利巧目の> 

お受けしました個人情報は、画品-サービスに関わるご相談.お問いをわだ及び修理巧応のかを目的と 
して使巧さだていただきます。尚、この目的のにめに当社旧本エ ー I アイ•シ ー( 株））及び関係貪社で上記 
個人情報を利巧することがあ口ます。 

く業務委託の場合> 

上記目的の範囲巧で巧応業務を雲託する場含'、雲 f モ先に巧しては当社と同等の個人情報保震を実拖させ 
るとともに逼切な管理-監督をいにします。 


巧巧を中止して < ださい。 
巧おや事故防止のため、 
電源プ5ヴを巧いて、 

必ずお頁上げの巧に点巧 
をご柜該 < ださい。 


♦ コードや羣源ブ5ヴがをお-巧色-損傷している。 
• コードの一がや電源プラヴがいつもよ I 胤、。 
♦コードを動かすと、通電しにりしなかったりする。 
♦自覇宜振リが、動いにり止まったりする C 
♦ 本がか5こげ妻いニオイびずる。 

♦ ガードや本体がをおしている。 


こんな症巧は 
巧 U ませんか 


ーブの 点検を I 


春長年ご使巧の電気ス 


1. イ呆部書 

♦ この目巧及説明書には保 i 正書がついています。 

保証書はお買い上げの販売店で 「販完店を-お貢い上げ曰」 などの記入をお確かめのラえ、内容を 
よくお読みの後、大切に保管してください。 

な部期問：お買い上げ曰か51年間です。 

2•修理を化頼されるとき 

参保証期間中は 

イ呆証書の記載内容により、無料修理いにします。 

商品に保証書を派えて内部機構をさね6ずにお買い上げの販売店にご持参ください。 

♦ 保証期間び過ぎているとまは 
お賈い上げの販売店にご相談ください。 

修理によって機能が链持できる場合は、お客様のご要望によリ有料修理いにします。 

3. 補修巧性能部品のが有期間 

•当社は、この遠赤外繪グ5つァイトヒーターの補修巧化能部品を製造打切後、6年イ呆有し 
ています。補修巧性自閱 B 品とはその製品の機能を推持するために必要な部品です。 

4. 点検整備について 

♦数年使用されますと、ヒーター ユニット 内部がミちれ、性能が低下することがあリます。 

通常のお手入れとは別に点樣整備（有料）をおすすめします。 

点検整備はお冒い上げの販売なにご依頼ください。 

♦ お客様ご自身での製品の巧おはを咳ですので、しないでください。 

已.アフターサービスについてごで日月の場合 

♦アフターサービスについてごす巧の場含には、お買い上げの販完なか、保証書に記載の「お客さ 
ま相談星」にお問いちわだ<ださい。 


お手入れ 保証 
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